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お買い上げいただぎ、まことにありびとラございます。 

お使いじなる前に必すこの取扱説日月書をお読みじなり、 
正しくお使いください。 

お読みになったあとは、ご使用じなるちびいつでち取り 
化せる場所に、保証書と巧に大切に保管しでください。 


製品アンケートへのご協力をお願いします 
(ご回普はインターネツトのみとなります） 

回爸専话アドレス 

http :// www.dain に hi - net . co . Jp / hagaki / 

X 通信料はお客様のご負担となります。 



A 危険 


A 警告 

風 

ガソリン使用禁止 


© 

換気が要 

1時間に1〜2回 J 

[寝るとぎ消义] 

[スフレー生厳禁） 

巧 用燃料：灯油 
KEROSENE 


A 注意 

ONLY 


変質した持ち越し巧油 
使用厳禁 



安全のために必ずお守りください- 

き部のなまえ . 

使巧する場所 . 

使巧前の準備 . 


1 
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7 
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運転を開始するとぎ . 11 

運転モードをのり換えるとさ . 11 

設定温度/乂力を上げるとき•下げるとき…12 

運転を停止するとき . 12 

運転を延長-継続するとき . 13 

タイ 7- 運転を使用するとき . 14 


日常の点検-ま入れのしかた . 15 

保管(長期間使用しないとき）-廃棄のしカブこ…17 
が障-異常の見分けかたと処置のしかた…18 

部品交換のしかた . 21 

部品のごをでのしかた . 21 

定期点検のおすすめ . 21 

化様 . 22 

保証とア フターサー ビス . 22 


[強制通気お開放す6巧ストーフ '] 



取扱説明書 


点巧•その他 


使用方法 











































































ご使用前 ま全のために必ずお守り < ださい 


この取扱説明書にある項目は、ち巧の程度によってなの3廣階に区分しでいまず。 


A 危険 

この表/示をお視して、誤った取扱いをすると、人び死こ、重傷を負ラち巧、 
または义おの后巧か葦し迫っで生じることび想定される内容を巧しています。 

A 警告 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び死亡、重傷を負ラ 
可能性、または义災のな能性び想定される内容を巧しています。 

A 注意 

この表示をお視して、誤った取扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性や 
物的損害の発生び想定される内容を巧しています。 


本文かの7—クは、次の意味を表しまず。 



> 

このマークは、しではいけない r 禁止 J を表しでいます。 

〇爲處 

このマークは、必ず実行していただく r 指示 J を表しています。 

A 



ガソリン使用禁止 

ガソリンなど揮発性の高い巧は絶巧に使巧しないでください。 
义災の原因にな0ます。 


感 


么警告 (WARNING) 


換気必要 

換気せずに使巧を続けないでください。 
酸素び不足すると不完を燃烧し、一酸化 
炭素などび発生してか養になるおそれび 
あ0ます。また、乱の巧や呼吸器疾患な 
どの方は、化調不良になるおそれびあり 
ます。 

換気は、換気扇を使巧した0、おや戸な 
ど2力巧な上開けると効率良 < 行えます。 
おの凍結、巧下室など換気び十分に巧之 
ない場所では使巧しないで < ださい。 



爲 


スプレーを厳禁 

スプレーあや力它ツトこん 
ろ巧ボンベなどを湿風のあ 
たるところに放置しないで 
<ださい。 

熱で宙の圧力び上び0、億 
発し、ち陵です。 



巧類のを燥厳禁 

巧類などの乾燥には使巧し 
ないで < ださい。 

巧類び落下しで义びつぎ、 
义巧の原因にな0ます。 





ご使用前まをのために必ずお{寸りください 
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么警告 (WARNING) 


通風が出□をふさびない 

巧類、紙などで温風吹化□や 
燃焼空気取入□をふさびない 
でください。また、ス I づ 
ガードをご使巧のときは、囲 
いに干し物を掛けたりしない 
で < ださい。 

異常燃焼や义災の原因にな0 
ます。 



0 


寝るとを消义 

寝るとぎやが化するとぎは、 
必ず消义してください。 
予想しない事巧び発生する 
おそれびあります。 



可燃性ガス使用厳禁 

ス I ブを使巧している部屋 
で、可燃 tt ガスび発生するを 
の(ベンジン、シンナ ー )、ス 
プレー、化尝薬品などを使巧 
しないで < ださい。 

义災やが障の原因になります。 



0 


么注意に AUTION) 


設置 


力ーテン、寝具など巧燃2絲岛^禁止 

力ーテン、巧団、毛巧など燃えやすいをの 
のそばなどで使巧しないでください。 
义災び発生するおそれびあ0ます。 

巧燃物から離す距離は、巧項の r 巧燃物との 
距離を離す"こ従って 
ください。 


0 



可燃おとの距離を離ず 

図に巧すストーフ''の周囲には可燃 
物や障害物を置かないでください。 
义災の原因にな0ます。 


〇 



巧の場所では使用しない 

义災や予想しない事巧の原因にな0ます。 


0 


〇振動の激しい場所 

〇化平でない場所、不安定な 
場所 

〇不安定な物をのせた棚な 
どの下 

〇風のあたる場所、部屋の出 
入口、匡巧 

〇人のいない場所 、入びあた 
たまる目的な巧での場所 
(温室、節胃室など） 

〇可燃 I 性ガスの発生する場所 
またはたまる場所 


义災の原因にな0ます。 


おの凍結などのため、換気 
び十分に巧えない場所 
換気設備のない場所 
お巧や巧し入れなど、ス 
卜ーブび囲われる場所 
ほこり•湿気-を属粉の多 
い場所 

標高1,000 m な上の高地 


直射曰光のあたる場所 
>理•美容院、ク U - ニング 
店、はんだ巧け作業巧、メ 
ツキ-塗装工場などスプレ 
一や化学薬品を使ラ場所 


不完を燃焼の原因にな0 
ます。 


巧障や予想しない事巧び 
発生する原因になります。 


ご使用前まをのために必ずお守りください 
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ご使用前 ま全のために必ずお守り< ださい 


么ま意に AUTION) 


2使用時 


巧動ずるとまのミち意 

ストーブを移動するときは、义 
を'消しで巧タンクのながを巧さ、 
傾けないよラに静かに 
運んでください。 

な巧びこぼれると义巧 
の原因にな0ます。 




異常時使用禁止 

臭い、すすの発生、炎の 
色など異常を感じたとぎ 
は使巧しないで < ださい。 
異常燃焼のおそれびあ0 
ます。 



運搬するとをのを意 

ストーブを運搬するとぎは、巧 
タンク巧のな巧を巧いで<ださ 
い。 

運搬の違かでな巧びこぼれて周 
囲を巧すおそれびあります。 


〇 


エアフィルターは必ず使用 

エアフィルターを取りが 
したが態で使巧しないで fV 1 
ください。 V V 

内部にほこ0かたま0、臭 > 

常燃焼の原因になります。 



0 


シリコーン配合商品を使用しない 

フアンヒータ ー( ストーブ)の巧障の原因になること 
び表示されているヘアケア商品などは、シリコーン 
び配さされています。ス I フ''と同時に使巧しない 
でください。また、を意表巧びなくてをシ U コーンび配ちさ 
れている商品(化粧品類、巧類の肪化剤-柔軟剤-家具など 
の〇や化し剤-保護剤など)を同時使巧は控えてください。 
やむなくご使用になるときは、ストーブな健転を一時的に停止し、 
使巧後肤換気を十巧に行なってから運乾を再開してください。 
異常燃焼のおそれや、着义さスや透か消义、換気ランプ 
点滅の原因になります。 

シリコーン配合商品び原因で修理を依頼されたときは、 
巧註期間かでち保註のがを巧とな0ます。 


電源プラグはお実に差し込む 

電源プラグはコン它ントに根巧まで巧実に童し这み、傷 
んだプラグやゆるんだコン它ントは使巧しないでくださし、。 
义巧の原因になります。 

めれたまでの巧ぎ差しはしないでください。 

感電の原因になります。 


?^に5レ、。 

〇 


電源コードを傷めない 

電源コードに無理な力を如 
えたり、重い物をのせない 
でください。また、乃ード 
などの高温部に巧ブけた0、 
まねたまま使巧しないでく 
ださい。 

電源プラグを巧くときは、 
コードを持って弓 I き巧かな 
いで < ださい。 

义災や感電の原因になります。 



高温部接触禁止 

燃焼かや'消义直後はガード 
などの富湿部に手など M れ 
ないで < ださい。 

やけどのおそれびあ0ます。 



温風に直接あた6ない 

湿風に直接長時間あたらな 
いで<ださい。特にお寺様 
や、病気の方などびご使巧 
のとぎはを意しでください。 
ほ温やけどや脱水症がにな 
るおそれびあります。 



本巧巧に指や異おを 
入れない 

ガードや放熱筒など本化の 
かに指やな燃物-がをなど 
の異物を入れないでください。 
けびややけどを負ったり、 
义災-感電の原因にな0ます。 



ご使用前まをのために必ずお{寸りください 
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么ま意に AUTI0N) 


3 給巧時 


巧質な油使用禁止 

変質な巧(持ち越したな;ちなど)、 
不純な巧('灯;ちな巧の巧•水•ご 
みび混入したな;ちなど)を使巧し 
ないで < ださい。 

異常燃焼のおそれびあります。 

0 

給油時消义 

义災のおそれびお0ますので、給巧は必ず 
消义し、义の気のないところで本化び冷え 
てから巧なつてください。 » 

遞嗜藥〇 

給油□ふたを巧実に閉め; 

給油□ふたは巧実に閉め、こぼれ 
たな巧は完をにふき取ってくだ 
さい。 

义災のおそれびあ0ます。 

ち 

〇 


給油ポンプで給油ずる 

給巧は必ず巿版の給油ポンプ 
を使巧し、パーナ部周逛に 
灯油をかけないよラにを意 
しでください。 

誤ってかけてしまったときは 
使巧を中止し、お買い上げの 
販売店にご相談 < ださい。 
そのまま使巧を続けると义災 
の原因にな0ます。 



油量計の r 満 J を超えての給油騰 

巧量計の r 満 J を超える給油 
はしないで < ださい。 

誤ってな油びおふれ、ストー 
ブ本化巧に多量にこぼれた 
とぎは、使巧しないで<だ 
さい。 

义災の原因にな0ます。 



4 点検-ま入れ-保管-廃棄 


ほこ0の除去 

エアフィルターは週に1回 
な上1 必ず掃除しで < ださい。 
ごみ、ほこりなどび付着す 
ると異常燃焼のおそれびあ 
ります。 



分解修理-改造の禁止 

巧障-破損したら、使巧し 
ないで<ださい。また、お 
客様自身による修理や改造、 
分おはしないで < ださい。 
不完をな修理やな造は危巧 
です。 



保管時にしていただ<こと 

長期間使巧しないとぎや、 
保管するとぎは、必ずな夕 
ンク巧のな巧を巧ぎ、傾け 
た0、横倒しのが態で保管 
しないで < ださい。 

义災のおそれびあ0ます。 



〇 


愚原プラグのお手入れ 
をずる 

ときどきは電源プラグを巧 
ぎ、ほこりや金属 
物を除去して < だ/^< 

ほこ0びたまると 
湿気などで絶縁不 
良にな0、义災の 
原因にな0ます。 



長期巧使用しないとを 
は電源プラグを巧く 

長期間使巧しないとぎは、 
電源プラグを巧しでくださし、。 
义災や予想しない事巧の原 
因になります。 



處 


廃棄ずるとを 

ス I ブを巧案処分すると 
ぎは、1 必ず巧タンク巧のな 
巧を巿版の給なポンプなど 
で巧いて<ださい。 fT 7 ベ-》 

な巧び入ったまま 
廃棄すると、リサ 
イクルの隐、思わ 
め事巧になるおそ 
れびあります。 


〇 


ご巧用前まをのために必ずお守りください 
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ご使用前 各部のなまス 


@フアンガ-ド 


ソ温風空気取入 □) 


温風吹出 □ 




エアフィルター 
(燃焼空気取入 □) 


タンクゴム足巧^ 



1置台 1 7ぺ-ジ > / 

感 

i 電源コード/ 


J 電源プラグ面 召) 



0 運転中高温になる部分(ごま意 < ださい) 
点検-ま入れび必要な部分 


上面板 





ガードま柱 


ガード 


放熱筒 


パーナ 


クース遮熱板 


パーナ粋 



給'庙□-給ミ由□ふた 


日 0 ベみ 


'庙量計西べ-を 


'庙タンク I 8 ベ-み 

07^ |0^ 


示部-操た部 垣べ-を 


L ンサー田 2 ベ-み西べ-を 



ご使用前 各部のなまえ 


タイ7 一 運転のじット II 4ベ-'々 
タイマー選転の解除巧巧） 


タイマーランプ(緑） 


点な…タイマー運転のじツトか 
タイ7—運転中 
点滅…タイ7—消乂直前 
(10 分前から） 

タイ7—燃焼終了 


設定温度/乂力、室内温度表示 
' タイマー運転開始までの残り時間表示 
I エラー表示が ベ-を 


自動ランプ•ま動ランプ(緑) 


自動運転とま動運転を区別するの 互 g 

自動点な…自動運転 

ま動点な…ま動運転 
> 

モードボタン 


自動運転とま動運転をのり換之る PTh 



温度/乂力設定ボタン 


運転延長ボタン 

お巧みの温度や乂力を台 
わせる|12 ベ-み 

\ ノ 


押したときからさらに運転 
を6時間継続するI 13 ベ-み 

L ノ 

タイマー合せボタン 


運転延長ランプ(ホ）1 

タイ7—運転開始までの 
時間を台わせる 1 14 ベ-み 

V ノ 


点滅…自動消乂直前113ベ-み 
(10 分前から） 
点な…自動消乂時113ベ-み 



I 運転の停止 |12べ马 
運転ランプ(奇 


点な…運転か 
消な…運転停止中 


丘1ぺ-ジ > 日2 ベ-み II 4 ベ-'》 


消臭消乂ランプ 


点滅…消臭消乂中 [ 





.巧お d 


操作部 


※表示部は説明のため、すべで表示した状態です。 
使巧中に、すべで表示することはありません。 


タイマーボタン 


デジタル表示部 


タイマー含せ 


温度/火力設定 


設定温度/乂力 



時間 
• 換気 


室肉温度 



/方後 

•水検巧 


•自動（温駭 
•手動（火力） 

，モー ド） 

一 J 

ノ 


ご使用前各部のなまえ 


2 4 

'II 11 


> 


或 


ホ 


造 

水^ 


9 


チ 

ツ 


6 


ホ 


2 
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ご使用前 使用ずる場所 



に使用するために 



〇温風はを方向に吹さ出しますので、周囲に温風の 
循環を巧げるよラな障害物を置かないよラにしで 
ください。 

〇部屋の中央で使巧すると、空気の循環が'良くなり、 
効果的です。 


使用前の準備 



包装箱から緩衝材などを取り除き、ストーブと屋台を取り出す 



么 置台のガイドにタンクゴム足を合わせ、ストーブを置く 



• f が巧 り ^^^^扉 


〇包装箱と緩衝材はな管時に必要とな0ますので、大枕に保管して<ださい。 


ご使用前 使用する場所•使用前の準備 



> r * =1 




なの準備と確認 


水平な場所に設置する 

ストーブが'傾いた状態では使巧しないで < ださい。 
予想しない事がび発生するおそれびあります。 



2 油タンクの周囲に'庙漏れびないか、置台に油のたまりびないか、よく 
確認する 


0 



J ストーブの周迈に障害物やな燃物びないか確認する 



与電源プラグをコンじント （100V) に差し化む 

•を巧り^^^^ • 



〇 


0 20 0 V 電源には絶巧に差し这まないでください。 

义災、感電、巧障の原因にな0ます。 

〇タコ足配線はしないでください。 

义巧の原因にな0ます。 

〇電源に発電機を使巧するとさは、家庭巧電源 
と同レベルの電源供給びできる機器を使巧し 
て<ださい(詳し<は、発電機メーカーに確認して<ださい), 
機器び正常に動作せず、巧障の原因になります。 



ご使用前 使用前の準備 
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ご使用前 使用前の準備 



燃料は必ずな巧 （J I S 1号なな)を使用しでください 

ガソリン、変質な'庙、不純な'庙は、絶対に使巧しないでください。 

異常燃焼やが障の原因になります。 

(な'庙を購入されるときは、 SQ マークを表示しでいる販売店で購入されることをおすすめします) 


な巧とガソリンの見分けかた 


指先に燃料をつけで、乂の気のないところで 
息を吹きかけでください。 



■正しいななの保管方法 

〇乂気、雨水、ごみ、高温、直射曰光を避けた場所にな管しでください。 

〇容器のふたをしっかり閉めでください。 

〇容器は必ずの'庙専巧のちのを使巧しでください。 

(乳白色の容器で保管したなミ由は変質しやす < なります） 

〇ホームタンクを使巧しでいるとぎは、年に数回、 

水巧ぎを巧なっで < ださい。 

〇ドラム压でのな管は控之でください。気温の変化 
でをのすき間からかび混入したり、さびび発生し、 

異常燃焼や機器のが障の原因にな0ます。やむな 
くドラム压で保管するときは、カノ\一を掛けるな 
どしでください。給'庙時は、水-さびなどの混入 
び'ないことを確認しでください。 

〇の'庙は型シーズンに持ち越さないでください。 



良い例 



変質な巧-不純な巧とは 


■変質な油 

〇巧シーズンより持ち越したちの 
〇高温の場所で長期間保管したちの 
〇曰化のあたる場所で長期間な管したちの 
〇乳白色のポ U 容器で保管しでいたちの 
〇容器のふたび開けであったちの 

■不純な巧 

〇のミ由]^がの'庙(ガソリン、シンナー、天ぷら 
'庙、機械'庙、重'庙、軽'庙、の'庙添加剤など） 
びほんの少しでも混入したちの 
〇かやごみ、ドラム击のさびなどび混入した 
ちの 

〇なミをか巧剤や助燃剤を添加したちの 


変質な巧の見分けかた 


水より少しでち色び 
ついでいたり、すつ 
ぱい臭いのするちの 
は変質な'庙です。 


白い紙 




ご使用前 使用前の準備 


- 9 - 




変質な巧や不純な巧を 
使用したとぎの活が 


巧一変質な巧や不純な巧を 
使用したとぎの処置方る 

〇臭いび強くなる。 

〇黄色い炎び混じる 。 hi ベ-を 
〇乂力び上びらない。 

〇消乂しにくい。 

〇着乂しにくい。 

〇途中消乂するけお i 5 曲 i 5 の。 

0 

〇なミ由を巧き、きれいなな'庙でミ由タンク内やミ由フイ 
ルターを洗つでからご使田< ださい。116ぺ-刻17ベ-'》 

〇着义-消乂を已回程度繰り返しでください。 

/少し臭いびしますので、換気を十分に行なつで^ 

\ ください 1 

〇それでも直らないときは修理び必要となります。 
お買い上げの販売店にご相談ください 。 HD 


〇変質な'庙、不純の'庙が'原因で修理を依頼されたとさは、保証期間中でち保証の巧象がと 
なります。 




しかた 


給なは必ず消义し、义の気のないところで本化び'冷えでから巧なつでくださし、 
7 給油□ふたを外し、巿販の給油ポンプを給油□に奥まで差し込む 




結巧は必ず巿版の結'ぶポンプを使巧してください。 
ポリタンクのノズルから直接給なしないでください。 
巧フイルターは必ず使巧してください。使巧しないと 
巧タンク巧に不純物び混入し、巧障の原因になります。 


2 油量計の「満」を超えないよラゆっくりと給ミをする 



ゴ必す給油□ふたを確実に閱める 

給油□のまわりにこぼれたな油は完をにふき取る 





〇別売りのオイルパスを巧意しています。オイルパス 
を使巧すると給'庙タンクから直接な'庙を供給できます。 
オイルパスのご購入-取り付けについでは、お買い 
上げの販売店などにご相談ください。取りはけには 
工事び必要です。 



ご使用前 使用前の準備 
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温度/火力設定ボタン 
タイ7-台せボタン 


設定温度/火力 室肉温度 

i?G 13: 


自動（温度） 
手動（义力） 


時間 巧後 

♦換気 ♦ 水検巧 


厂モ-。 


温度/乂力設定 


4睽 獲) 


自動ランプ 


ま動ランプ 
モードボタン 


運転ランプ 
消臭消乂ランプ 

運転入/のスイッチ 


運拓入/切スイッチを巧し、運転を開始します 
運転停止中に 


な巧：消臭!肖災 



/運転\ 

胃を巧す 



〇運転ランプび点なします。 

〇設定温度と室内温度を表示します。 
( 室内温度は1でから表示し、0で、 
I 凶下のときは Lo を表示します 1 


約80妙後に着义します。 


X 炎の状態を確認ずる‘ 

广 〇正常燃焼 —— 


•とぎどぎ燃焼状態をお認しで < ださい。 

X 異常燃焼 - 


〇青い炎で燃焼する。とさどさチ 
ラチラとホい炎びでることびあ 
りますび、異常ではありません。 
(空気かのほこりび燃えるためです) 




〇炎のかに常に黄色い炎び現れる。 

処置を巧なつで < ださい。 




初めでお使いになるとさは、防鐘'庙や耐熱蜜料が'焼け、オレンジ色の炎や煙、臭い力<出る 
ことび'あります。1時間ほどでおさまりますので、部屋の換気をしながらご使巧ください。 


運面モードを切り換えるとを 


自動運転と手動運転の2通りび'あります。 

モード ボタンを巧すことによつでお好きな使いかたをお選びいただけます。 

参輔 （温隐 



を巧す 




’ネ刀めでお使いになるときや、電源プラヴを 
巧いたときは、自動運転になります。 


ご希望の温度になるよラ、ス I -ーフ'び乂力を自動的に遇んで運転（自動ランプ点な)。 
参手動運転 

常に設定した乂力で運転(手動ランプ点な)。 


使用方法 運面を開始ずるとを 


運拓を開始するとま•運拓モ—ドを切り換えるとま 巧用方法 
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設定活度/タヴ 3 を上げるとき • 下げるとき 


参自動運転 

温度/义力設定ボタンを押し、 
お好みの温度に調節する 


•手動運転 

温度/义力設定ボタンを巧し、 
お好みの乂力に調節する 



温度は12〜30での範囲と、 
Lo (常にル乂力)、ん(常に 
大乂力)に設定でさます。 



乂力は1〜10の10段階で設 
定できます。数まび大きい 
ほど火力は大きくなります。 


〇 


〔設定を上げるとさ） 

運転中に 温度/火力設定 



〔設定を下げるとき） 

運転中に 温度/义力設定 


を巧す 



を巧す 




設定温度/火力 室の温度 


巧 t ? ら 


〇温度/乂力設定ボタンは、押し続けると卓送りびできます。 

〇狭い部屋や断熱のよい部屋で使巧した0、秋□-春先などが気温び'比較的 
高いときに室内温度び上びり過ぎることびあります。そのときでち燃焼を 
続けでいますので、あついと感じたときは運転を停止しでください。 

〇室内温度の表示は室内平巧温度の g まです。設置ちをなどによ0温風の循環が'影響し必ず 
しち寒暖計の温度と一致しないことが'あります。 


運面を停止ずるとを 


運括入/切スイッチを巧し、運転を停止します 

点滅：消臭消火 



を巧す 



約5抄後に消乂します。 

必ず乂が'消之たことを確認しでください。 


〇約已秒間、消臭消义 
ランプ L ホ）び点滅 
します。 

_ 消賣销能 _ 

〇消义時に発生する臭いの原因となる未燃ガスの発ちを抑える機能です。 

運起入/枕スイッチを巧すと、約已秒間、未燃ガスを燃焼させでから消义します。このとき 
消臭消义ランプび点滅し、消臭機能び動たしでいることをおがらせします。目 S ぉ* 
〇運お入/枕スイッチを押しでから、約5秒後に r カタン J といラ電磁おび閉じる 
音びしますび、異常ではありません。 

また、異常停止や短時間での運転では消臭機能は動たしません。 



•瓜 が 


消义は必ず運転入/抑スイッチで巧ない、運転停止を3巧間はファンび回っていますので 
電源プラグを巧かないでください。電源プラグを巧いで消义したり、消义後すぐに電源 
プラグを巧くとが障の原因になります。 


設定温度/义力を上けるとさ•下けるとさ.運拓を停止するとさ 使用方ま 
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タイマーランプ 


タイ7—ボタン 


温度/火力設定ボタン 
タイ7-台せボタン 


違転延長ランプ 
達転延長ボタン 


タイ7—運転開始 
までの残り時間表示 



温度/乂力設定 


4隊 獲) 


運転ランプ 
消臭消乂ランプ 
運転 入/讯スイッチ 


消し忘れによるち一の事故を防ぐため、運転開始後、6時間で自動消乂します 


G 燃焼残り時間をお知らせするとき） 


6時間で自動消乂する前に、運乾延長ランプと電5音でお知らせします 

ツポツ） 


g 動消义10分前 



運転延長ランプ点滅 
7回電寺音び鳴る 


S 動消义5分前 



ピッポみ 


運転延長ランプ点滅 
7回電寺音び鳴る 


黑 f 纖品 



運転延長ランプ点な 
7回電寺音が’鳴り、自動消乂 


G 白動消义せずに運乾を継続するとき） 


運転中に 



を巧す 


I 運乾延長ボタンは、燃焼残り時間のお知らせを行なった 
ときに限らず、運起延長ボタンを巧したときから、さら 
に6時間運転を継続します。 


り^^^^^^ 


〇消义は必ず運起入/初スイッチで巧ない、運拓停止を3分間はファンび回っていますので 
電源プラグを巧かないでください。電源プラグを巧いて'消义したり、消义をすぐに電源 
プラグを巧くとが障の原因になります。 

〇継続して長時間運転するとぎは、お部屋の換気に十分を意しでください 。 <KE 
〇寝るとぎやが化するとぎは、'消し忘れ消义装置には巧らず、必ず運転入/枕スイッチで 
ミ W ル,でぐ/ ■ゴさし、 

予想しない事巧び発生するおそれびあります。 


使用方法 運おを延長-継続ずるとを 


運拓を延長•継続するとき 使用方巧 
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タイマー運面を使用ずるとを 



転をセツトずる 


運乾入/切スイツチを巧す （運転中は押す必要ありません) 


2 


3 



をるを巧す 


運起ランプび点りします。 


温度/义力設定 



を巧す 


温度/义力設定ボタンで設定温度-乂力を合わせる 

(設定を上げるとき) 温度/畑設を (設定を下げるとき) 

縣を巧す 献 

タイマーボタンを巧す （ピッと鳴るまで約1秒巧し続ける） 

〇運転び停止し、タイ7—ランプび点なします。 

〇タイマー運転開始までの時間び表示されます。 
ネ刀めでご使巧のときや電源プラグを巧いたとき 
は、 00 を表示します。 


减 


•タイ 7 - 

mi 



を巧す 


タイマー運転を t ットしでから運乾入/枕スイッチまたは、タイマーボタンを巧すと、 
タイマー運転び解除されますので、ごを意ください。 


今タイマーさせボタンを巧し、時間を合わせる 


温度/义力設定 



を巧す 


〇何時間後に運転開始させたいかを計曽し、時間を 
合わせる。 

時間は最大24時間後まで10分単位で台ねせられます。 
〇設定した時間はマイコンに記憶されますので、 
な回たット時に便利です。 

5 設定した時間になると運転開始 




〇タイマーさせボタンを巧し 
続けると卓送りびできます。 

《例》 

現在時刻 . 午後10時 

タイ7—運おを開始させたい時刻 

…… ニニ ……午前6時30分 


タイ7-運拓を開始するまでの時間 
…8時間30分後に台わせる 


〇安をのため、タイ7—運転開始後1時間で自動消乂します。^一一^ 
〇消义直前、5分前、10分前に電3音でお知らせします。 



ブイス 当^ 


乾を解除ずる 


タイ7—運耗待機中 

な n : 臟 



〇タイマーランプび消の 
します。 

を巧す 


タイマー運弦中 - 

〇》ィマ- 〇タイマーランプび消な 

1親し） し、運転を継続します。 

を巧す 


城 





〇電源プラヴをコンじントから抜いたり、停電したとき、地震や強い振動、衝撃を受けた 
ことによりちを装置び作動したときは、ちラ1度ブから t ットしでください。 


タイマ—運乾を使用するとき 使用方ま 
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曰常の点検•手入れのしかた 


定期的に次の点検*ま入れを巧なつでください 



点檢*ま入れを巧ラときは、なのことを必ず守っでください。 
運拓を停止する 

〇必ず運起を停止させ、本化び冷えてから電源プラグをコン 
它ントから巧き、点お•壬入れを行なってください。また、 

巧おはしないで < ださい。 

义災ややけどのおそれびあ0ます。 


本化の巧れをふき取るとき、シンナー*アルコ 
ール類は使用しない 

〇巧にちれのひどい部分は、ラすめた中性統剤をしみ这ませ 
た巧でふいでください。本化をベンジン-シンナーなどで 
ふかないでください。 

义災のおそれびあ0ます。 



0 




丽 


用のたびに 


本化の周适に巧燃物はないか 




本化のごみやほこりをふき取る 

柔らかい巧でからぶきしでください。 


〇 



巧漏れ、なのたまり、なのにじみは 
ないか 

異常びあるとぎは使巧を中止し、お買い上げの 
販売店にご相談 < ださい。 


0 



異常燃焼をおこしでいないか 

異常が'あったときは20ページの処置ち法に従 
っでください。 


0 


1 


•他 

巧の 

点そ 曰常の点検•ま入れのしかた 点検•その他 
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巧震白動消义装置の点検 

燃焼中に本体をゆすり、消乂するか確認しで 
<ださい。消乂しないとぎは修理び'必要です 
ので、お買い上け'の販売店にご相談<ださい。 


フアンガードのほこりを取る 

〇 


フアンガード 
(温風空気取入 □) 



巧フイルターびごみで目ブまりしでいないか 

ミ由フイルターは、きれいななミ由ですすぎ洗いし、 

ごみなどを取り除いでください。 


ミ由フィルター 
の'庙 


洗浄後のな'庙の処分は、な'庙をお買いずめに 
なった販売店にご相談<ださい。洗淨後のな 
'庙を使巧するとが障の原因になります。 



<ミ 由フィルターの がしかた> 

O ' 庙フィルターび外れ難いときは、ピン 
t ツトやラジオペンチなど先端び細い 
ちので巧み、持ち上げでください。 
指を入れで無理にがそラとするとけび 
をするおそれびあります。 





回が上は 


エアフイルターのほこりを取る 



<エアフイルターのがしかた> 


エアフィルター 
(燃焼空気取入口) 



回が上は 



〇 


日常の点検•ま入れのしかた 点検•その他 



つまみを巧し上ノ 
け' ま前に劲 y / 
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巧管(長期間使用しなし、ときい廃棄のしかた 


なのま順に従ってストーブ'を保管してください 

I 電源コードを束ねる 

と ミをタンク内の巧';をを巧く 


'庙フィルターを取り除き、巿販の給'庙 
ポンプなどで、ミ由タンク巧のの'庙を巧 
いで < ださい。 

〇巧き取りび悪い ^ U 


給'庙ポンプのホを平らにカットし、巧 '庙フィルター 
き取りやすいよラに しでください。 


巧ぎ取ったなミ由の処分は、 
なミ由をお買いホめになった 
販売店にご相談 < ださい。 


巿版の給'庙ポンプ 





〇別売のスボイトを巧意しでいます。スポイトを使巧すると、 
巿版の給'庙ポンプで巧けきらなかったな'庙び'抜き取りやすく 
なります。国^ 

ゴミ由フィルター-エアフィルターの掃除をする 



スポイト 
420円 
(本体価格400円） 


〈 16 ぺ-ジ I 



4ス I ブ本体のミちれをふき取る巧到 f 6 A ^ 

〇 

5 ストーブを包装箱に入れる 

〇湿気の少ない場所に保管しでください。 

〇ストーブをおけたり、横倒しの状態で保管しないでください。 

巧漏れなどによ0、义巧のおそれびあ0ます。 

〇巧タンク巧のな巧を巧いでください。 

ななび巧っていると変質し、巧障の原因になります。 

〇|灯油は涅シーズンに持ち越さず、使いさるよラにしてください。 

〇電源プラグをコン它ントに差し这んだまま保管しないでください。何らかの原因で運拓 
スイツチび入っでしまラと义巧のおそれびあります。 

- 巧案するとき - 

〇ス I -ーフ''を廃棄処分するときは、各自治体の指示に従ってください。 

〇必ずミ由タンク巧のの'庙を巿版の給ミ由ポンプなどで巧いで<ださい。な'庙が'入ったまま廃棄 
すると、リサイクルの際、思わめ事がになるおそれびあります。 

〇の'庙の処分は、な'庙をお買いホめになった販売店にご相談<ださい。 


•他 

巧の 

保管(長巧間使用しないとき)•廃棄のしかた 点巧•その他 
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故障 • 異常の見分けかたと処置のしかた 



陵 迴过的 


おずる前に 


次の症がは故障ではありません。修理を依頼される前にちラ1度ご確認ください。 
〇着义時 


症 状 

原 因 

すぐ着乂しない 

〇予熱時間び約80秒必要です。 

〇給'庙直後はな'庙び'送'庙経路に回るまで時間が力づ r ります。 

2、3回着乂動たを繰0返しで<ださい。 

「カタン j と音びする 

着乂するための動た音です。 

異常ではありません。 

初めで使巧するとぎやなミち 
びなくなり、再び着乂する 
とき白煙び出る 

な'庙の気化ガスびパーナに巧分回らないと、このよラな症状び 
出ることびありますび、異常ではありません。 


〇燃焼時*消义時 


症 状 

原 因 

巧めで使巧するとさオレン 
ジ色の炎や煙、臭い力<出る 

防鐘'庙や耐熱蜜料が'焼けるためです。1時間ほどでおさまります 
ので、部屋の換気をしなびらご使巧ください。 

炎の色びピンク、または 
オレンジ色になる 

超音波すの加湿器を使巧すると起こります。かに含まれるカル 
シウム分による反脑です。 

炎の色が'ときどきチラチラ 
とホ < なる 

空気中のほこりび'燃えるためです。 

設定温度を高めに設定しで 
ち室内温度び上びらない 

部屋が'広すぎるときに起こります。 

室内温度び設定温度より 
高 < なる 

狭い部屋や断熱のよい部屋で使巧した0、秋□-春先などが気 
温び比較的高いときに室内温度び上びり過ぎでしまラことびあ 
ります。そのとさでち燃焼を続けでいますので、あついと感じ 
たとぎは運転を停止しで < ださい。 

室内温度表示び部屋の暮 
暖計と一致しない 

室内温度の表示は、室内平巧温度の巨ちです。設置ち'まなどに 
よ0温風の循積び'影響し必ずしち寒暖計の温度とは一致しない 
ことびあります。 

運転中や消乂直後に「ポコ J 、 
「パキッ J などの音びする 

を属が'熱により膨張-収縮するためです。 

異常ではありません。 

運転停止後、約5秒後に 
「カタン j と音びする 

消义時の動た音です。 

異常ではありません。 


故障•異常の見分けかたと処置のしかた 点検•その他 
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点巧 


その他 故障-異常の見分けかたと処置のしかた 



剪亩^^域皇む 


処置のしかた 


何らかの異常で表のよラなエラー表示や症状び現れたときは、適切な処置 
を巧なつで<ださい 


表示部にラ-表示) 

原因（まを装置等） 

処置 方法 

を消な 

〇電源プラヴび抜けたため、自動 
消乂した。 

〇—時停電したため、白動消义した。 
(停電まを装置び作動） 

電源プラヴを確実にコン它ントに差し込 
み、運拓入/のスイッチを巧し直す。 

く 8 ぺ-ジ 1 

E 00 

E 己1 

〇本体を傾けたため、自動消乂した。 

〇地震(約震度己な上)や強い振動、 
衝撃を受けたため' 自動消乂した。 
(巧震白動お义装置び作動） 

〇化平な場所に設置する。 く 8 ぺ-ジ 1 

〇国囲の可燃物、機器の損傷、由のあふ 
れなど異常び'ないことを確認したあと、 
運拓入/枕スイッチを押し直す。 

EDE 

〇な';由びな < なった。 

〇ミ由タンク巧に化やごみびたまっ 
たため、着义=スした0、自動 
消乂した。 

(点义まを装置び作動） 

(燃焼制御装置び作動） 

〇な';由びないとぎ"•ミ由タンク巧にの';由を 
給ミ由する。 ク〇 ぺ-ジ 1 

曰な';由びあるとき"•ミ由タンク巧の化やご 
みを取り除き、運拓入/初スイッチを 

ED 3 

巧し直す。 120 ベ-を 

〇化置を行なってち繰り返した動すると 
ぎは使巧を中止し、お買い上げの販売 
店にご巧談ください。 属表巧> 

EDI 

室の温度び異常に高温 （40 でな上） 
になったため、自動消乂した。 

(室温異常高温防止装置び作動） 

設置ちまを確かめ、運拓入/のスイッチ 
を巧し直す。 

EDB 

温風空気取入 □ び物でふさびれた 
り、（まこりびたまったため、自動 
消ジ/ 1 十- 

(過熱防止装置び作動） 

曰温風空気取入□の障害物を取0除ぎ、 
掃除したあと、運拓入/のスイッチを 
巧し直す。 

〇処置を行なってち繰り返し作動すると 
ぎは使巧を中止し、お買い上げの販売 
店にご相談ください。 1 裏表胀> 

E 13 

米觀 

〇密閱した部屋で使巧したとぎ、 
不完を燃焼(部屋の空気の異常状 
徽を防止するため' 自動消乂した。 

〇シリコーン配合商品の使巧によ 
0、燃焼部にシ U コン酸化物び'付 
着したため、自動消义した。<3 ぺ-ジ 1 
(不完を燃焼防止装置び作動） 

〇部屋の空気を入れ曾え、運拓入/枕ス 
イッチを巧し直す。（使巧中は必す1 
時間に1〜2回換気する） く 1 ベ-': /| 

曰部屋の空気を入れ曾えでち繰り返し巧 
動するとぎは、お買い上げの販売店に 
ご巧談ください。 1 裏表紙） 

-H HH - 

(1 秒点滅） 

換気しないで使用を続け、不完を 
燃焼防止装置び連続しで4回な上 
た動したため、 S 動消乂した。 

(不完を燃焼通知機能び作動） 

〇部屋の空気を入れ曾え、電源プラヴをコン它 
ントに差し直し、運拓 A / 枕スイッチを巧し直す。 

〇繰り返し作動するときは、お買い上げ 
の販売店にご相談ください。 1 裏表紙 > 

却 H も 

の.2秒点滅） 

さらに不完を燃焼防止装置び3回 
た動したため、自動消乂し、点义 
でぎな < なった。 

(再点义防止機能び作動） 

修理-点検び必要です。 

お買い上げの販売店にご相談ください。 

米化検 が 

ミ由タンク巧に水び'たまった。 

(化巧知装置び作動） 

ミ由タンク内の化を取0除ぎ、運拓入/の 
スイッチを巧し直す。 120 ベ-み 

運転延長ランプ点な 

<13 ベ- ジ 1 

燃焼を開始しでから6時間び経過 
したため、自動消乂した。 

(おし忘れお义装置び作動） 

運拓入/のスイッチを巧し直す。 

運転ランプ点滅 
運転延長ランプ点滅 

運括入/のスイッチび'巧し続けら 
れたため、自動消义した。 

表示-操た部同のの障害物を取0除ぎ、 
電源プラヴをコン它ントに差し直しでか 
ら運拓入/枕スイッチを押し直す。 

上記ながのエラー 
表示 

(例: FDD , F 凸 d ) 

修理-点検び'必要な巧障です。 

表示内容を控えたあと、電源プラヴをコ 
ン它ントから巧き、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 1 裏表巧 > 


故障•異常の見分けかたと処置のしかた 点検•その他 
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症状 

原 因 

処置方法 

ボタンを押しでち 
反応しない 

電源プラグび抜けでいる。 

電源プラグをコン t ントに差し化む。 

換気ランプの点滅 
び止まらない 

部屋の換気び不十分。 

換気を十分に巧ラ（使巧中は必ず1時間 
に1〜2回換気する）。 <1 ぺ-ジ 1 

シリコーン配台商品の使巧により、 
燃焼部にシリコン酸化物びは着 

した。 <3 ぺ-ジ1 

お買い上げの販売店にご相談ください。 

雇表巧〉 

乂力び上びらない 

'庙タンク巧に水び'たまっている。 

'庙タンク巧の水を取り除く。 1 下記メモ参照 1 

変質な'庙-不純な'庙を使巧した。 

<9 ベ-ジ 1 

〇 の'庙を巧ぎ、されいななミ由で'庙タンク 
内や'庙フィルターを洗ラ。<16 ぺ-ジ 1 <17 ベ-ジ 1 
〇 着义-消乂を5回程繰り返す。 

かし臭いびしますので、換気を、 

1十分に行なって<ださい ) 

異常燃焼を起こす 
クい- ジ 1 

変質な'庙-不純な'庙を使巧した。 

<9 ベ-ジ 1 

部屋の換気び不十分。 

換気を十分に巧ラ(使巧中は必ず1時間 
に1〜2回換気する）。 く 1 ぺ-ジ 1 

エアフィ J レターにほこりびたまった。 

エアフィルターの掃除をする。ク6 ベ-ジ 1 

臭いび強い 

の'庙びな < なった。 

'庙タンク巧にな'庙を給ミ由する。ク〇 ベ-ジ 1 

変質な'庙-不純なミ由を使巧した。 

く 9 ぺ-ジ 1 

の'庙を巧き、きれいなな'庙で'庙タンク 
巧や'庙フィルターを洗ラ。ク6 ぺ-シ K 1 7 ベ-ジ 1 

な'庙びこぼれたり、漏れでいる。 

使巧を中止し、お買い上げの販売店に 
ご相談ください。 属表巧〉 


0 a 置を行なつでを直らない とぎ） 


巧障び考えられまずので、お買い上げの販売店にご相談ください。 HD 
巧障したまま使用を続けると、すおしない事巧び発生ずるおそれびありまず。 




巧タンク内への化混入についで 

o ' 庙タンク巧に直接かを混入しな<でち、設置 
場所の温度変化などで結露により'庙タンク巧 
に水びたまることびあります。 

〇ミ由タンク巧にかび混入したときは、水検巧び 
た動(か検巧ランプ点滅）し、異常停止します。 
巿販の給ミをポンプで'庙タンク巧の水を完をに 
巧ぎ取つで < ださい。 


巧タンク巧のがやごみの取り除きかた 

巿版の給'庙ポンプ 



故障•異常の見分けかたと処置のしかた 点検•その他 
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この価格は本ス I ''ーブ用です。 

また、価格は予告なく変更することが'あります。 

その他の部品についではお買い上げの販売店にご相談ください。 

定期点検のおずずめ 


2シーズンに1回の定期点巧(有料)をおすすめします 

長期間ご使巧になりますと機器の点検び'必要となります。 

点検を受けないと、予想しない事故び発をするおそれびあります。 

未然に重なを防止するため、シーズン巧めやシーズン終了時にお買い上げの販売店、または修 
理資格害〔(財)日本 6' 庙燃焼機器保守協含 ( TEL 03-3499-2928)〕 で巧ラ技術管理講習含修了者 
(6' 庙機器技術管理±)のいる店などに点檢依頼されることをおすすめします。 


愛情点検 

長年ご使用のス1-ーフ''の点検を！ 

の 

こんな 

症状は 

ありま 

せんか 

•ミが漏れする。 

•強い臭いびする。 

•運転中に異常な音びする。 
•その他の異常や故障びある。 

► 

ご使巧 
中止 

が障や事が防止のため、 
電源プラヴをコンじ 
ントから巧き、お買い 
上げの販売店に点檢- 
修理をご相談 < ださい。 


fm 


部品交換のしかた 


部 

品 

交 

換 

の 

し 

か 

た 

品 

の 

ご 

を 

文 

の 

し 

か 

た 


部品交換び必要なとさは、お買い上げの販売店、 
または（財）曰本石'庙燃焼機器保守協含で行 
ラ技術管理講習含修了客(石'庙機器按術管理±)、 
または技術講習含修了客 （ 点檢整備± ) のい 
る販売店などにごの頼ください。 



修理•部品交換は、お客様自身 
では絶巧に巧わないでください。 
けびややけどのおそれびあります。 



部品のごま文のしかた 


なの別売部品は、お買い上げの販売店にごをでください。その際は、型式の呼び•部品咨を 
はっきりとお伝えください。また、インターネットでちごを文びできます。 

f お客様サポート/お問い合わせ J 
http://www.dainichi-net.co.jp/suDport/ 


インターネット ダイニチェ業 


琴 I 〇 


別売部品 



※ミをタンク内の巧けさら 
ないな油を抜くとさに 
ご使巧ください。 

スポイト 

420円 

(本体価格400円） 



オイルパス 
11,550円 

体体価格11,000円） 


<消拜部品> 



ミ由フィルター 
日 2 己円 

(本体価格日00円） 


エアフィルター 
日 25円 

(本体価格500円） 


定期点檢のおすすめ 点検•その他 
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仕様 


型式の呼び 

FM -104 F 

種 類 

気化す-強制通気お-強制対流お 

点乂 方式 

ヒータ点义 

使 巧 燃料 

ロミ由 （J IS 1旨な泣） 

燃料消費量 

最大 

10.00 kW (0.972 L / h ) 

最ル 

3.50 kW の.340 L / h ) 

暖房出力 

最大 

10.00 kW 

最ル 

3.50 kW 

騒 音 

(正 面） 

大乂力 

4 已 d 己 

ル乂力 

34 d 己 

ミ由タンク容量 

13.0 L 

燃焼継続時間 

大乂力 

13.4 時間 

ル乂力 

38.2 時間 

標準適室 

木造 

43.0 m 2(26 置） 

] ンク IJ- 卜 

己 8.0 m 2(35 置） 

外形 ブま 

(高さ X 幅 X 奥行） 

665 mm X 456 mm x 546 mm 
(置台を含む） 

質 量 

約 16.4 kg 

電源電圧及び同波数 

AC 100 V 50/60 Hz 

定 巧 

消費電力 

最 大 

935/935 W (点义初期に短時間発ち） 

燃焼時 

265/265 W (大义力時） 

140/140 W (ル义力時） 

待機時 

1.1/1.1 W 

電流ヒューズ 

5 A 

まを 装置 

停電まを装置、巧 震 白動消义装置、燃焼制御装置、点乂まを装置 
不完を燃焼防止装置、過熱防止装置 

その他の装置 

室温異常高温防止装置、7火検知装置、消し忘れ消义装置 

付属品 

屋台 


保証とアフターサービス 


使用方法•おま入れのしかた•修理のご相談、別売部品の購入などは、お買 
い上げの販売店にご相談<ださい 


ついて 




>保証書(別添付） 

〇保証書は、必ず「お買い上げ曰、製造室岩、販売店咨 j などの記入をお確かめのラえ、販売店 
からお受け取りください。 

〇内容をよくお読みのあと、大切に保管しでください。 

>保証期間 

保證期間は、お買い上げ曰から本化1を間です。なお、消耗部品（'庙フィルター、エアフィ 
ルター）の取り曽えは、保証期間中でも有料となります。化にち有料となることびあります 
ので、保証書をよくお読みください。 
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仕様•保註とアフタ—サ—ビス 点巧•その他 


























































































な証と アフターサービス (ごづを) 



補修 


.厂 Jj 


g 部品について 


〇補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 
〇本ストーフ''の巧修用性能部品は、製造巧のりを9年保有しでいます。 



陵判 巧诚駐 


をれるとをは 



〇「故障-異常の見分けかたと処置のしかた」に 
従ってお調べください。ぐを互ぐを互 <2^ 

〇処置を行なっでち直らないとさは、ご使用を 
中止し、必す電源プラグをコン t ントから抜 
いで、お買い上げの販売店にご相談ください。 
そのときは、ちの事項をご連絡ください。 

参保証巧間中 

修理に際しましでは、保 i 正書をご提示ください。 
保証書の規定に従って、販売店び修理させでい 
たださます。 

•保証巧間び過ぎでいるとき 

修理すれば使用できるときには、ご希望により 
有料修理させでいただきます。 

参修理料を 

技術料+部品げ (+ 出張料)などで構成されでいます。 


品 含：ダイニチブルーヒータ ー 

型すの呼び：本化背面に表示 
お買い上げ曰：保記書に記載 
巧障の症が：エラー表示など、できる 
だけ詳し< 



〇修理などでストーブを運搬するとぎは、 
必ず巧タンク巧のな;巧を巧いでくだ 
さい。運搬の途中でな巧びこぼれで 
周囲を巧すおそれびあります。<17^ 


广ご相談窓 □(使用方法.ぉま入 ncD しかた•修理のご相談、別売部品の購入など) " 

お客様ご相談•窗□(通話料無料） 

TEL 0120 -468-1 10 

FAX 01 20-468-220 

<受付時間〉 

11月〜1月9:00〜19:00 

(±は〜17:00、曰•祝曰•年末年始は休み) 
2月〜10月9:00〜12:00、13:00〜17:00 

(± •日-祝日はホみ） 

f インターネットからのお問いさねせ ^ 

<24 時間受巧〉 

インターネット ダイニチェ業 [^] 

^ ク^ 

f お客様 サボート /お問い台わせ J 
http :// www . dainichi - net . co . jp / support / 

t ※型式の呼び(本体背面に表示)をご確認のラえ、ご連絡ください。 J 


ダイニチェ業なすをなにおけるお客様の個人情報のお取り巧いについで 


1. ダイニチェ業株す含な(な下「辭巧」）は、お客様の個人情報をお客様からのご相談への巧応や修理及び 
その確認などに利巧させでいただき、これらの目的のためにご相談の客の記録を残すことびあります。 

2. 巧の場合を除き、辭巧]^外の第兰者に個人情報を損な-開示することはありません。 

① 修理やその確認業務を委託する場合 

② まちの定める規定に暮ブく場合 

3. 個人情報に関するご相談は、お問い台わせいただきました窓□にごす目談ください。 


0 9イ=<工業滿巧合な 

干 950-1 295新潟巿南区北田中 780-6 
ホームぺージ http :// www . dainichi - net . co . jp / 


FM-104F'*,0 邮 


















































